ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 7) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на букву В 










































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
В МБЕУ57 Мот $01323 прп радиочастотный, 9 ГГц 
В ВА$16-ОЗ\/ Зе $00323 Варикап, 18 пФ при 1 В 
В ВВ555 Зе $С080 Варикап, 18 пФ при 1 В 
во В7Х399С4\3 РЫ $00323 Стабилитрон, 4,3 В, 0,3 Вт 
во Н$М$-2810 НР $ОТ23 Диод Шоттки НР2810 
во Н$М$-281В НР $01323 Диод Шоттки НР2810 
в08 $$16908 @] _ п-канальный полевой 2№6908 
в09 $$16909 $ _ п-канальный полевой 2№6909 
В1 В7Х399С1\8 РЫ $00323 Стабилитрон, 1,8 В, 0,3 Вт 
В1 Н$М$-2811 НР $ОТ23 Диод Шоттки НР2811 
Вл ВАЗ40 Мо{ $О0Т23 Диод Шоттки 
в10 $$т16910 &] _ п-канальный полевой 2№6910 
В2 В7Х399С2\/0 РЫ $00323 Стабилитрон, 2,0 В, 0,3 Вт 
В2 В$\/52 РЫ $О0Т23 В$Х20 12 В, 400 МГц 
В2р В$\/52 РЫ $ОТ23 В$Х20 12 В, 400 МГц 
В21 В$\/52 РЫ $О0Т23 В$Х20 12 В, 400 МГц 
В2 Н$М$-2812 НР $О0Т23 Два диода Шоттки НР2810 
В2 Н$М$-281С НР $01323 Два диода Шоттки НР2810 
ВЗ В7Х399С2\/2 РЫ $00323 Стабилитрон, 2,2 В, 0,3 Вт 
ВЗ Н$ЗМ5-2813 НР $0Т23 Два диода Шоттки, общий анод НР2810 
ВЗ ММВО717Е. Мо $0Т323 Два диода Шоттки, общий анод 
В4 В7Х399С2\/4 РЫ $00323 Стабилитрон 2,4 В, 0,3 Вт 
В4 В$\/52В РЫ ЗОТ23К В$Х20 
В4 Н$М5-2814 НР $0Т23 Два диода Шоттки, общий катод НР2810 
В5 В7Х399С2\7 РЫ $00323 Стабилитрон, 2,7 В, 0,3 Вт 
В5 Н$М$-2815 НР $01143 Два диода Шоттки НР2810 
Вб В7Х399С3\0 РЫ $00323 Стабилитрон, 3,0 В, 0,3 Вт 
в6 ВАТ54АЕТ1 ОМ $0Т23 Детекторный диод Шоттки, 30 В 
в6 ВАТ54А Мо: $ОТ23 Два диода Шоттки, общий анод, 30 В 
В7 В7Х399С3З\З РЫ $00323 Стабилитрон, 3,3 В, 0,3 Вт 
В7 Н$М$-2817 НР $0тТ143 Кольцевой модулятор НР2810 
В8 В7Х399С3\6 РЫ $00323 Стабилитрон, 3,6 В, 0,3 Вт 
В8 В7Х399С3\6 РЫ $00323 Стабилитрон, 3,6 В, 0,3 Вт 
В8 ВАТА Т1 ОМ $01323 Два диода Шоттки, 30 В 
В9 В7Х399С3\9 РЫ $00323 Стабилитрон, 3,9 В, 0,3 Вт 
В9 2$С4617 Мот $С90 прп общего применения 
В26 ВЕ570 РЫ $О0Т23 _ 
ВА ВСХ54 Зе $0т89 прп звуковой, 45 В, аналог ВСХ51 
ВА ВС\М/61А РЫ $О0Т23 ВСУ78-\мй 
ВАр ВС\М/61А РЫ $ОТ23 ВСУ78-\мй 
ВА+ ВС\М/61А РЫ $О0Т23 ВС\У78-\мй 
ВА 2АМ217 Кой _ Два диода, 80 В, 100 мА 
ВА В7Х399С4\7 РЫ $00323 Стабилитрон, 4,7 В, 0,3 Вт 
ВВ ВС\/61В РЫ $О0Т23 ВСУ\78-мй 
ВВ$ ВС\/61В Зе $О0Т23 ВСУ78-мй 
ВВр ВС\/61В РЫ $О0Т23 ВСУ78-мй 
ВВ ВС\/61В РЫ $ОТ23 ВСУ78-мй 
ВВ ВАК81 Зе $01143 Сдвоенный шунтирующий ключ на рт-диодах 
ВВ В7Х399С5\1 РЫ $00323 Стабилитрон, 5,1 В, 0,3 Вт 
ВВ$ ВАКЗ1\/ Зе $01343 Сдвоенный шунтирующий ключ на рт-диодах 
ВС ВС\М/61С РЫ $О0Т23 ВСУ78-х 
ВС$ ВС\М/61С Зе $ОТ23 ВСУ78-х 
ВС ВСХ54-10 Зе, РШ $0т89 прп, В = 100 
ВС В7Х399С5\6 РЫ $00323 Стабилитрон, 5,6 В, 0,3 Вт 
ВСр ВС\/61С РЫ $ОТ23 ВСУ78-х 
ВСЕ ВС\М/61С РЫ $О0Т23 ВСУ78-х 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ВО ВС\/610 РЫ $О0Т23 ВСУ78-х 
ВО$ ВС\/610 Зе $О0Т23 ВСУ78-х 
ВОр ВС\/610 РЫ $О0Т23 ВСУ78-х 
ВО ВС\/610 РЫ $О0Т23 ВС\У78-х 
ВО ВСХ54-16 Зе $0т89 прп, В = 160, аналог ВСХ51-16 
ВО В7Х399С6\/2 РЫ $00323 Стабилитрон, 6,2 В, 0,3 Вт 
ВО 2НС$400 2е{ $ОТ23 Диод Шоттки, 40 В, 0,4 А 
ВЕ Мо: $ОТ23 Диод Шоттки импульсный 
ВЕ ВСХ55 Зе $0т89 прп звуковой, 60 В, аналог ВСХ52 
ВЕ В7Х399С6\/8 РЫ $00323 Стабилитрон, 6,8 В, 0,3 Вт 
ВЕ ВС\/6ЛЕЕ Зе $ОТ23 Малошумящий ВС\\/61 
ВЕ В7Х399С7\/5 РЫ $00323 Стабилитрон, 7,5 В, 0,3 Вт 
вс ВСХ71С РЫ $О0Т23 ВСУ79-мй 
ВС$ ВСХ71С Зе $ОТ23 ВСУ79-уй 
Вбр ВСХ71С РЫ $О0Т23 ВСУ79-мй 
ВС ВСХ71С РЫ $О0Т23 ВСУ79-мй 
вс ВСХ55-10 Зе, РН $0т89 прп, В = 100 
вс В7Х399С8\/2 РЫ $00323 Стабилитрон, 8,2 В, 0,3 Вт 
ВН ВСХ71Н РЫ $О0Т23 ВСУ79-уй 
ВН$ ВСХ71Н Зе $О0Т23 ВСУ79-уй 
ВНр ВСХ71Н РЫ $О0Т23 ВСУ79-уй 
ВНЕ ВСХ71Н РЫ $О0Т23 ВСУ79-уй 
ВН ВСР5б Мо $0Т223 прп усилительный, 80 В, 150 мА 
ВН ВСХ56 Зе $0т89 прп звуковой, 80 В 
ВН В7Х399С9\1 РЫ $00323 Стабилитрон, 9,1 В, 0,3 Вт 
В. ВСХ71] РЫ $О0Т23 ВСУ\79-х 
Вуз ВСХ714 Зе $О0Т23 ВСУ79-х 
В/р ВСХ71 РШ $ОТ23 ВСУ79-х 
ВЛ ВСХ71 РЫ $О0Т23 ВСУ79-х 
Ву В2Х399С10 РЫ $00323 Стабилитрон, 10 В, 0,3 Вт 
вк ВСР56-10 Мо: $01223 прп усилительный, 80 В, 150 мА 
ВК ВСХ71К РЫ $О0Т23 ВС\79 
ВК$ ВСХ71К Зе $0Т23 ВС\79 
ВКр ВСХ71К РЫ $О0Т23 ВС\У79 
ВК ВСХ71К РЫ $ОТ23 ВС\79 
ВК ВСХ56-10 Зе $0т89 прп, В = 100 
ВК В2Х399С11 РЫ $00323 Стабилитрон, 11 В, 0,3 Вт 
ВЕ мМВО540\/\/ Мо: $0тТ363 Два детекторных диода Шоттки 
|=) ВСР56-16 Мо $01223 прп усилительный, 80 В, 150 мА 
ВЕ ВСХ56-16 Зе $0т89 прп, В = 160 
ВЕ В2Х399С12 РЫ $00323 Стабилитрон, 12 В, 0,3 Вт 
ВЕ ВСАЗ10 Зе $01143 Усилитель, 9 дБ на 1 ГГц 
ВЕ$ ВСА420 Зе $0тТ343 Усилитель, 13 дБ на 1,8 ГГц 
ВМ В$563Е Мо! $О0Т23 рпр, 100 В, аналог В$$64 
ВМр В$$63 РЫ $О0Т23 рпр, 100 В, аналог В$$64 
ВМ В$$63 РЫ $О0Т23 рпр, 100 В, аналог В$$64 
ВМ ВСХ55-16 Зе $0т89 прп, В = 160 
ВМ ВСАЗ12 Зе $0тТ143 Усилитель, 11 дБ на 1 ГГц 
ВМ В2Х399С13 РЫ $00323 Стабилитрон, 13 В, 0,3 Вт 
ВМ$ ВС427 Зе $01343 Усилитель, 18 дБ на 1,8 ГГц 
ВМ№$ ВС\М/6ЛЕМ Зе $ОТ23 Малошумящий ВС\\/61 
ВМ В2Х399С15 РЫ $00323 Стабилитрон, 15 В, 0,3 Вт 
ВМ ВСАЗ18 Зе $0Т143 Усилитель, 16 дБ на 1 Ггц 
ВО ВС\У/61АВ РЫ $О0Т23 ВСХ78, ВСУ78-мй 
ВР ВС\М/61ВВ РЫ $О0Т23 ВСУ78-уй 
ВР В2Х399С16 РЫ $00323 Стабилитрон, 16 В, 0,3 Вт 
во В2Х399С18 РЫ $00323 Стабилитрон, 18 В, 0,3 Вт 
во 2РВ709АО РЫ $С-59 рпр, 45 В, 0,1 А, В = 160...260 
ВВ ВС\М/61СВ РЫ $ОТ23 ВСУ78-х 
ВВ 2$С2412К Кой _ прп, 50 В, 150 мА, В > 180 
ВВ 2$С4081 Кой ИМТ прп, 50 В, 150 мА, В > 180 
ВВ 2$С4617 Коп ЕМЗ прп, 50 В, 150 мА, В > 180 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ВК М$В1218А Мот $0Т323 рпр общего применения, 45 В 
ВВ В2Х399С20 РЫ $00323 Стабилитрон, 20 В, 0,3 Вт 
ВВ 2РВ709АВ РЫ $С-59 рпр, 45 В, 0,1 А, В = 210...340 
ВБ1 В$В30 РЫ $0т89 рпр, 70 В, 1 А, 1,35 Вт, В = 40...120 
ВБВ2 В$КЗ1 РЫ $0т89 рпр, 70 В, 1 А, 1,35 Вт, В = 100...300 
ВВ4 В$ВЗЗ РЫ $0т89 рпр, 90 В, 1 А, 1,35 Вт, В = 100...300 
В$ ВС\МУ/61ОВ РЫ $ОТ23 ВСУ78-х 
В$ В2Х399С22 РЫ $00323 Стабилитрон, 22 В, 0,3 Вт 
В$ 2РВ709А$ РЫ $С-59 рпр, 45 В, 0,1 А, В = 290...460 
В$1 Вв$тТ60 Мо: $0т89 рпр составной, 0,5 А, 60 В 
В$2 В$Т61 Мо: $0тТ89 рир составной, 0,5 А, 80 В 
В$3 В$тТ62 Мо: $0тТ89 рир составной, 0,5 А, 90 В 
В$3 В$Р62 Мо{ $0т89 рпр составной, 0,5 А, В = 2000 
ВТ В2Х399С24 РЫ $00323 Стабилитрон, 24 В, 0,3 Вт 
ВТ2 В$Р16 Мо{ $0Т223 рпр —300 В, 1А 
ВТ2 В$Т16 РЫ $0т89 рпр —300 В, 1А 
ВУ ВСХ71СВ РЫ $ОТ23 ВСХ79-\мй 
ВУ В2Х399С27 РЫ $00323 Стабилитрон, 27 В, 0,3 Вт 
ВМ В2Х399С30 РЫ $00323 Стабилитрон, 30 В, 0,3 Вт 
В\/ ВСМ/71НКВ РЫ $ОТ23К ВСХ79-мй 
В\М/ В2Х399С33 РЫ $00323 Стабилитрон, 33 В, 0,3 Вт 
[524 ВСМ/71УВ РЫ $ОТ23К ВСХ79-х 
[524 В2Х399С36 РЫ $00323 Стабилитрон, 36 В, 0,3 Вт 
ВУ ВСМ/71КВ РЫ ЗОТ23В ВСХ79-х 
ВУ В2Х399С39 РЫ $00323 Стабилитрон, 39 В, 0,3 Вт 
[574 В2Х399С43 РЫ $00323 Стабилитрон, 43 В, 0,3 Вт 
Коды, начинающиеся на букву С 
Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
С ВВ565 Зе $С080 Варикап, 2/20 пФ УНЕ 
С белый ВАТ1Лб5 Зе _ Диод Шоттки импульсный 40 В, 750 мА 
С К\/1832Е Ток УВ Варикап, 4/17 пФ УНЕ 
Со Н$М$-2820 НР $О0Т23 Диод Шоттки НР2835 
Со Н$М$-282В НР $01323 Диод Шоттки НР2835 
С1 Н$М$-2821 НР $О0Т23 Диод Шоттки НР2835 
С1 ВС\/29 РЫ $ОТ23 ВС178А 
С1р ВС\/29 РЫ $О0Т23 ВС178А 
СЛЕ ВС\/29 РЫ $ОТ23 ВС178А 
С1 ВЕО51С РН $01173 рпр комплементарный ВЕК9ОА 
С2 ВС\/З0 РЫ $О0Т23 ВС178В 
С2р ВС\/З0 РЫ $О0Т23 ВС178В 
С2 ВС\/30 РЫ $О0Т23 ВС178В 
С2 ВЕОЗ2С РЫ $01173 рпр, 4,5 ГГц, 15 В, 100 мА 
С2 Н$М$-2822 НР $0Т23 Два диода Шоттки НР2835 
С2 Н$М$-282С НР $01323 Два диода Шоттки НР2835 
С2 $$Т1112 Тет $О0Т23 п-канальный полевой переключающий, аналог /112 
С2А ГОС83ЗА га $О0Т23 Два варикапа, общий катод, 28 В, 15 пФ, при 2 В 
СЗ Н$М$-2823 НР $0Т23 Два диода Шоттки НР2835 
СЗ ВЕО23С РН $01173 рпр комплементарный ВЕРЭ1ЛА 
СЗ $МВТ4126 Зе _ 2№4126 
СЗ $$Т1113 Тет $О0Т23 п-канальный полевой переключающий, аналог /113 
С4 ВС\/29В РЫ $ОТ23В ВС178А 
С4 Н$М$-2824 НР $О0Т23 Два диода Шоттки НР2835 
С5 ММВА811С5 МоЕ - 2№5086 рп, В = 135...270 
С5 ВС\/З0В РЫ ЗОТ23К ВС178В 
С5 Н$М$-2825 НР $0тТ143 Два диода Шоттки НР2835 
С5А 20С834А ге $О0Т23 Два варикапа, общий катод, 28 В, 47 пФ при 2 В 
Сб ММВА811С6 Мо! _ 2№5086 рпр, В = 200...400 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
С7 ММВА811С7 Мо! _ 2№5086 рпр, В = 300...600 
С7 Н$М$-2827 НР $0тТ143 Кольцевой модулятор НР2835 
С8 Н$М$-2828 НР $0тТ143 Мост НР2835 
С8 ВСЕЗ0 $658 $О0Т23 ВС559В 
С8 ММВА811С8 Мо! _ 2№5086 рпр, В = 450...900 
С11 $$т1111 @] $О0Т23 п-канальный полевой переключающий, аналог 111 
С12 $$1112 @] $О0Т23 п-канальный полевой переключающий, аналог 112 
С13 $$1113 $ $О0Т23 п-канальный полевой переключающий, аналог /113 
С38 $$15638 $ ЗОТ23 2№5638 
С39 $$15639 $ $ОТ23 2№5639 
С40 $$15640 $ ЗОТ23 2№5640 
С41 $$14091 $ ЗОТ23 2№4091 
С42 $$14092 $ ЗОТ23 244092 
С43 $$14093 $ ЗОТ23 2№4093 
С56 $$14856 $ ЗОТ23 2№4856 
С57 $$14857 $ ЗОТ23 2№4857 
С58 $$14858 $ ЗОТ23 2№4858 
С59 $$14859 $ $ОТ23 2№4859 
С60 $$14860 $ ЗОТ23 2№4860 
С61 $$14861 $ ЗОТ23 2№4861 
С91 $$14391 $ ЗОТ23 2№4391 
С92 $$14392 $ ЗОТ23 2№4392 
С93 $$14393 $ ЗОТ23 2№4393 
СА ВС\/61АВ РЫ $ОТ23В ВСУ78-\й 
СА ВСР68 Мо! $0Т223 при, 20 В, 1А 
СА 2М\829В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 8,2 пФ при 2 В 
СВ всх68-10 Зе $0т89 прп звуковой, 20 В, 2 А, В = 100 
СВ ВС\/61ВВ РЫ $ОТ23К ВСУ\78-уй 
СВ 2М\830В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 10 пФ при 2 В 
СС ВС\М/61СВ РЫ $ОТ23В ВС\78-х 
СС всх68-16 Зе $0т89 прп АЕ, 20 В, 2 А НЕ 160 
СС 2М\831В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 15 пФ при 2 В 
сс 7М0С831В 7е! $07323 в варикапа, 28 В, 15 пФ при 2 В, общий 
СО ВС\М/61ОВ РЫ $ОТ23В ВС\У78-х 
СО ВСХ68-25 Зе $0т89 прп звуковой, 20 В, 2 А, В = 250 
СО 2М\832В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 22 пФ при 2 В 
со 7МОС832В 7е! $01323 ВЕ варикапа, 28 В, 22 пФ при 2 В, общий 
С0$ В$$81В Зе $0Т23 прп импульсный, 35 В, 0,8 А 
СЕ ВСР6б9 Мо! $0Т223 рпр, 20 В, 1А 
СЕ 2МУ\У8ЗЗВ ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 33 пФ при 2 В 
СЕ$ В$$79В Зе $0Т23 при, 40 В, 0,8 А ВЕ 40...120 
СЕ В$$79С Зе $О0Т23 при, 40 В, 0,8 А, В> 100 
СЕ всх69-10 Зе $0т89 рпр звуковой, 20 В, 2 А, В = 100 
СЕ 2М\834В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 47 пФ при 2 В 
СС ВСХ71СВ РЫ ЗОТ23В ВСУ79-\мй 
СС всх69-16 Зе $0т89 рпр звуковой, 20 В, 2 А, В = 160 
СС 2М\835В ге $00323 Сверхрезкий варикап, 28 В, 68 пФ при 2 В 
СС5 В$$81С Зе $О0Т23 прп импульсный, 35 В, ТА 
СН$ В$$80В Зе $О0Т23 рир, 40 В, 0,8 А, В = 40...120 
СН В$$82ВЕ Мо! $ОТ23 рпр, 60 В 
СН ВСХ69-25 Зе $0т89 рпр звуковой, 20 В, 2 А, В = 250 
С.)5 В$$80С Зе $О0Т23 рпр, 40 В, 0,8 А, В> 100 
СК ВСХ71.В РЫ ЗОТ23В ВСУ79-уй 
СЕ$ В$$82В Зе ЗОТ23 рпр, 60 В, 0,8 А, В = 40...120 
СМ$ В$$82С Зе $О0Т23 рпр, 60 В, 0,8 А, В> 100 
[© е] 2$С2411К Вор _ прп составной 
[©%е] №М$071009 Мо: $0Т346 рир общего применения, 25 В, 150 мА 
СКВ М$0701В Мо: $0Т346 рир общего применения, 25 В, 150 мА 
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